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steter Folge; es war, wenn die Concentration  auf Sohwefeldioxyd be-zogen wird,
fur eine Concentr.: 0,103    0,157    0,331    0,471    0,600    0,709    0,814    0,911 die   krit.   Temper.:    41         52         75         93        110       122       134       146 ° 0.
Die specifischen Volumina stiegen dabei zuerst, um dann wieder zu fallen, das grosste Yolunien fand sich bei der Concentration 0,33.
Bezeichnet man den Punkt, in welchem innerhalb des Dampf-gemenges Flussigkeit sich zu bilden beginnt, als Thaupunkt, den-jenigen, in welchem die Flussigkeit siedet, als Siedepunkt, so warden fur verschiedene Drucke diese Punkte verschieden liegen. Eine Linie in der jp,#-Ebene, welche die Thaupunkte verbindet, ist die Thaulinie, eine, die die Siedepunkte verbindet, die Siedelinie. Wo diese beidenLinien zusarnmentreffen, wird der kritischePunkt liegen1). Fiir Mischungen verschiedener Concentration verhalten sich diese Linien verschieden. Manchmal laufen sie ziemlich nahe neben ein-ander. So waren bei einer Mischung von Methylchlorid und Schwefel-dioxyd von der Concentration 0,561 der letzteren Substanz
bei der Temperatur:    110                123                182    ° 0.
Druck f • •   TllauPunkt:   36'4               46'2               55>3 -^tm-
i Siedepunkt:    39,4               48,6               55,3     „
182° ist also die kritische Temperatur. 55,3 Atm. der kritische Druck, und im Uebrigen sind die Unterschiede ziemlich gering, so dass das Geniisch auf einer ziemlich grossen Strecke sich ahnlich wie im kritischen Zustand verhalt, was naturlich die Erkennung des genauen kritischen Zustandes sehr erschwert.
Indessen braucht ein gemeinsainer Punkt der Thau- und Siede-liiaie noch nicht der des kritischen Zustandes zu sein, denn es kann vorkommen, dass diese Linien sich nachher wieder trennen, sie sind sich nur in diesem Punkte begegnet. Dem entsprechend sind dann auch nicht die Dichten der Flussigkeit und des Dampfes, wie es im kritischen Zustande sein soil, gleich. Diese besonderen Punkte werden als ,,indifferente" oder „ Punkte nach Gribbs und Konowalow " be-zeichnet. Eine Folge solcher Punkte fur verschiedene Concentrationen giebt die ,,Linie nach Gibbs und Konowalow". Nach diesen beiden Forschern werden diese Punkte und Linien bezeichnet, weil sie die bereits unter ihrem Namen behandelten Regeln niit bestimmen; die Concentrationen von Flussigkeit undDainpf sind in ihnen gleich. Und :,indifferent" in diesem Punkte ist der Zustand darum, weil das Gemisch ebenso gut als Flussigkeit wie als Darnpf bestehen kann.
Die Untersuchungen vonCaubet sind noch zu neu, um aus ihnen schon Folgerungen ziehen zu konnen, der Autor weist ihre Beziehungen namentlich zu den theoretischenErorterungen Duhem's nach, Wegen des Naheren ist auf die Abhandlung selbst zu verweisen.
*) Beide Linien zusanamen entsprechen der Grenzcurve  (Bd. I,   S. 436).' 40 (1Q02), S. 257 ff.    Die Abhandlimg
